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0.1 

0.4 

0.1 

0.4 

0.11 

0.2 

0.1 

0.18 

2.4 

NO 

B 


20 

$2.95 






























ADG411 

4SPST 

+12V, +5V 



2 

0.005 

0.005 

30 

80 

100 

0.25 

20 

0.25 

20 

0.4 

40 

0.175 

0.25 

0.095 

125 

2.4 

NO 

B 

T 

16 

$2.29 

ADG312 

4SPST 

+12V, +5V 



2 

0.005 

0.005 

30 

20 

100 

0.25 

20 

0.25 

20 

0.4 

40 

0.175 

0.25 

0.095 

125 

2.4 

NO 

B 

T 

16 

$2.29 
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80 
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35 
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